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ELEKTRO SLUZBA - Tel. 033 297 786; lokal 7786, Fax: 033 297 814 

Sarajevo: 21 .3.2014 15:07 
Broj: 


SLUZBA ZA IZGRADNJU CMB 

Amra Fazlagic, dipl.ing.grad. 


Predmet: Prolongiranje radova 


Molimo da se u sklopu predvidenih radova na izgradnji CMB CNUS u sklopu etaza 06 i 07, prolongira 
prebacivanje komunikacije (BUS) CNUS-a za predhodno izradene dijelove CMB. 
Ovi radovi bi bill u obavezi izvodaca, a o terminu ce biti obavjesteni naknadno. 

Obrazlozenje: Nemamo operatere za predvideni rad CNUS CMB. Trenutno nadzor ranije izgradenih 
dijelova vrsimo preko CNUS TEB operater u dnevnoj smjeni. Prolongiranjem prebacivanja komunikacije 
ne gubimo trenutnu funkconalnost. 


S uvazavanjem, 
Pripremio: 

Amir Draganovic, dipl.ing.el 


Sef elektro sluzbe 


Nalo Hasan dipl.ing.el. 


RUKOVODIOC TEHNICKOG SEKTORA 
ZenirSuko, dipl.ing.grad. 


